Danger d'électricité statique : 


Le foudre 


L'électricité statique peut en de présenter des dangers, 
surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes comme la foudre. 
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Incendies : L'électricité st htique peut enflammer des 
matériaux combustibles, u ttout dans des environnements ou 
des gaz ou des vapeurs inflammables sont présents. 
3. Sécurité des travailleurs 
Environnements industriels : Dans les usines et les 
ateliers, l'électricité statiquelpeut provoquer des accidents si 
les employés ne prennent pas les précautions nécessaires, 
comme porter des vêtem ént#antistatiques ou utiliser des 
équipements de misé a ala terre. 
4. Conséquences psychologiques 
Stress : Les personnes qui travaillent dans des 
environnements a risque (comme les salles blanches ou les 
laboratoires) peuvent ressentir du stress en raison des 


